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RESUMEN 

Se describe el aparato genital y la microescultura de la protoconcha y teloconcha de 
Hypnophila boissii y H. malagana. 


ABSTRACT 

The genital system, as well as the microsculpture of the protoconch and teleoconch, of 


H. boissii and H . malagana are described. 


INTRODUCCION 

El genero Hypnophila, de distribucion medite- 
rranea, esta representado en la Peninsula Iberica 
por dos especies: H. boissii (Dupuy, 1850) y 77. 
malagana Gittenbcrger y Menkhorst. 77. boissii es 
un endemismo mediterraneo noroccidental, euyo 
area de distribucion abarca la mayor parte de Ca- 
taluna (salvo la parte occidental de Lerida) y los 
departamentos de Aude y Pirineos Orientales (Git- 
tenberger, 1983). Tambien existe en el departa- 
mento de Var, en el mediterraneo frances (GlTTEN- 
BERGER, 1983), sin que existan datos sobre su pre- 
sencia en las regiones situadas entre los departa¬ 


mentos de Aude y Var. 77. malagana es endemica 
del sureste Iberico, extendiendose desde Castellon 
de La Plana hasta Malaga (EscoLAy BECH, 1986; 
Gittenberger, 1988) y Cadiz (presente trabajo). 
Si bien existen buenas descripciones de la concha 
de ambas especies en la literatura (Gittenber- 
ger, 1983), no existen descripciones ni figuras de 
su anatom fa. En este trabajo se procede a describir 
cl aparato genital de ambas especies, comparando- 
las con las descripciones de las especies italianas 
(GlUSTT, 1973; 1976). Ademas y como comple- 
mento a los datos conchologicos conocidos, se ha 
realizado un estudio de la microescultura de la 
concha. 
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RESULTADOS 

El material estudiado de //. boissii ha sido reco- 
gidoel 3.XI. 1988 en Adracn, Sierra de Cadi(Lerida, 
UTM: 30TCG78). El de H. malagana ha sido 
recogido el 25.XI.1988 en Arroyomolinos (Cadiz, 
UTM: 30STF87). 

Aparato genital 

En ambas especies la gonada esta formada por 
pequenos fasclculos de acinos que desembocan en 
un conducto hermafrodita comun. La glandula del 
albumen es proporcionalmentc de gran tamano, 
midiendo aproximadamente 1/4 de la longitud 
total de la portion femenina. El espermoviducto 
estarecubierto por una desarrollada glandula nida- 


mental en la que pueden disdnguirse tres porcio- 
ncs glandulares (g 1 -g3) y por una glandula prosta- 
tica, compuesta por numerosos tubulos glandula¬ 
res y localizada en la mitad proximal del espermo¬ 
viducto. El oviducto libre y la vagina tienen una 
longitud similar, estando esta ultima pigmentada 
de color pardo-amarillento (Figs. 1 y 2). 

En H. boissii (Fig. 1,1-2), la espermateca es 
ovalada y queda alojada inmediatamente debajo 
de la glandula g3. El pene es ligeramente mas 
pequeno que la vagina; su parte proximal es mas 
delgada que el resto, teniendo un grosor similar al 
de la parte proximal del vaso deferente; en la parte 
central su grosor es de dos a tres veces mayor, 
manteniendose dicho grosor hasta el atrio. El 
musculo retractor se inserta en el extremo proxi¬ 
mal del pene. 



Fig. 1. 1-2, Aparato genital de II. boissii. e-espermateca; g-gonada; ga-glandula del albumen; g(l-3)-porciones (1- 
3) de la glandula nidamental; p-pene; pd-pedunculus; pr-prostata; v-vagina; vd-vaso deferente. Escala: 1mm. 
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Hmalagana (Fig.2,3-5), la espermateca es 
ovalada y su apice se situa por encima dc la 
glandula g3 del espermoviducto. El oviducto libre 
y la vagina son largos, constituyendo la mitad de la 
longitud de los conductos femeninos, pero de 
pequeno grosor. El pcne es hasta dos veces mas 


largo que la vagina; disminuye de diametro de 
forma casi inapreciable en direccion proximo- 
distal, teniendo un grosor muy similar a lo largo de 
toda su longitud. El musculo retractor se inserta en 
el extremo proximal del pene. 



Fig. 2.3-5, Aparato genital de//. malagana. e-espermateca; g-gonada; ga-glanduladel albumen; g(l-3)-porciones (1- 
3) de la glandula nidamental; p-pene; pr-prostata; v-vagina. Escala: 1mm 
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Microescultura de la concha 

En ambas especies la protoconcha esta provista 
de una neta microescultura espiral. En //. boissii 
(Fig. 3,6) consiste en perforaciones puntiformes 
y profundas, mientras que en H. malagana (Fig. 3, 
7)estas perforaciones son mas superficiales y mas 


proximas entre si, dando lugar a surcos espirales 
subcontfnuos. Esta microescultura se extiende hasta 
la segunda vuelta de espira (Fig. 3,8). En las vuel- 
tas inferiores de la teloconcha, ademas de unas es- 
trias longitudinales poco marcadas hay una delica- 
da microescultura espiral de finos surcos conti¬ 
nues en ambos taxones (Fig. 3,9-10). 



Fig. 3.6-10, Microescultura de laconcha. 6, protoconcha de//. boissii (x300); 7, protoconcha de//. malagana (x250); 
8, segunda vuelta de espira de H. boissii (x300); 9, teloconcha de H. boissii (x360); 10, teloconcha de H . malagana 
(x220). Las flechas senalan el borde parietal del peristoma. 
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DISCUSION 

La parte proximal del aparato genital, asf como 
la totalidad de la porcion femenina es muy similar 
en las dos especies estudiadas. Los rasgos distinti- 
vos mas sobresalientes son: la position ocupada 
por la espermateca, que en H. malagana sobrepasa 
la g3, mientras que en H. boissii queda alojada en 
las inmediaciones de g3 pero por debajo de ella, y 
la longitud y forma del pene, que en //. boissii es 
mas pequeno que la vagina, estando muy notable- 
mente estrechado en su parte mas proximal, mien¬ 
tras que en H. malagana es mas largo que la 
vagina, siendo ligeramente mas ancho en la zona 
proximal que en la distal. H. dohrni tiene un pene 
muy similar al de H. malagana , con un grosor muy 
uniforme que disminuye muy ligeramente en di¬ 
rection proximo-distal (Giusti, 1976). //. incerta , 
por el contrdrio, tiene un pene en el que la mitad 
proximal es claramente mas estrecha que la mitad 
distal (segun fig. Giusti, 1973), aunque las dife- 
rencias de grosor no son tan grandes como en //. 
boissii. En las dos especies ibericas la zona central 
del pene es mas maciza, como consecuencia del 
mayor grosor de las papilas intemas, de forma 
similar a como ocurre en II. dohrni y H. incerta . En 
ninguna de las especies de Ilypnophila estudiadas 
existe apendice alguno en el pene, asf como tam- 
poco epifalo (el organo llamado epifalo por Gius¬ 
ti, 1973 en II. incerta corresponde real mente a la 


porcion proximal del pene). Tambien es comun en 
las especies italianas la presencia de una gonada 
dividida en 3-4 lobulos, el gran tamano de la 
glandula del albumen y un largo espermoviducto 
provisto de una corta y ancha glandula prostatica 
(Giusti, 1973; 1976), asi como la presencia de una 
pigmentation pardo-amarillenta en la vagina 
(Giusti, com. pers.). 

La similitud de los caracteres conchologicos de 
Hypnophila con los generos mas proximos ( Azeca 
y Cryptazeca) y en particular en cuanto a los ca¬ 
racteres de la abertura (boca piriforme con un 
angulo parieto-palatal muy agudo, borde palatal 
engrosado y curvado hacia en interior, callosidad 
parietal muy fuerte, presencia de dentition apertu- 
ral) ya ha sido puesta de manifiesto con anteriori- 
dad (Gittenberger, 1983; G6mez y Angulo, 
1987) y puede observarse en lasFigura4 (11-13). 
En lo que respccta a la microescultura de la con¬ 
cha, la similitud entre Hypnophila y Cryptazeca es 
tambien muy notoria y asf, en las distintasespecies 
de este ultimo genero, existe igualmente una mi¬ 
croescultura espiral que en la protoconcha esta 
formada por perforaciones puntiformes y en la 
teloconcha por finos surcos espirales (G6 mez, en 
prensa). En Azeca unicamente puede percibirse 
una muy delicada microescultura espiral en la 
teloconcha, mientras que la protoconcha aparece 
lisa (pers. obs.). 



Figura4. 11-13, Abertura de laconcha. 11, Hypnophila malagana (x56); 12, Cryptazeca vasconica(\ 82); \3,Azeca 
goodalli (x38). 
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